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PARTE AF 



Lo schema eleitrico dal gruppo Nova «PI » utl- 
lizzato nal mod. « $47 ». 


rimento per altri ricevitori che montano il 

« Pi >. 

I dati principali del « 547 > sono: 

Supereterodina a 5 valvole del tipo: 6TE8. 
G; 6K7-G; 6Q7-G; 6V6-G; 5Y3-G, che di 
simpegnano le tipiche rispettive funzioni di: 
convertitrice — amplificatrice di MF — ri- 
velatrice, CAV e BF — amplificatrice di 
uscita a fascio — alimentatrice a doppia 
plaoca. La ricezioae si effettua sulle seguen- 
ii gamme: 

onde tnedie; 

520 * 920 kHz - 900 + 1600 kHz - 
onde corte. 

15 23 - 23 ^ 36 - 36 54 metri — 

Sensibilita: 20 p.V, selettivita: 9 kHz, po- 
tenza 3,5 W. 

Alimentazione: 110 — 120 — 140 — 160 
— 220 V c.a. 

Dimensioni: 650X360X270 mm. 

Peso: kg 12 circa. 


H circuito del « PI » che non appare di- 
segnato dallo schema viene riprodotto a 
parte. 

I terminali nnmerati hanno i segnenti col- 
iegamenti: 

1) Terra o maesa; 

2) Dal CAV; 

3) Aereo; 

4-5) Fono; 

6) Griglia della eezione os cilia trice; 

7) Placca della oscillatrice; 

8) Griglia del circuito d’ingresso. 

I venti contatti del gioico della commuta- 
zione di gamma sono indicati in un appo- 
sito specchietto in cui il cerchio nero indi- 
ca contatto chiuso (viceversa: chiaro = a- 
perio). 

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE) 

Messa a punto dclVlndice. Cenlrare la cor. 
sa delTindice rispetto ai limiti della scala 
agendo sopra I’indice. Come sia sistemata la 
cordina e chiarito da un disegno apposito. 

Taratura . I valori di sensibilita, in micro¬ 
volt sono riferiti a una potenza di uscita del 
ricevitore di 50 milliwatt. 

II «547 > ha una sensibilita di 20 -*■ 30 
|jlV sulle onde medie e 15 + 30 p.V sulle 
onde corte. 



la funlcelta comando Indlca-scala del mod. « 647 ». 
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Attenzione / Non manomettere, se non e 
assolutamente necessario, la posizione dei 
nuclei di sintonia e delle bobine. La loro 
manomissione puo pregiudicare irrimediabil- 
mentc rallineamento dei circuiti. Tenere pre 
sente che il segnale di immagine a tara- 
tura eseguita deve corrispondere sulla scala 
rd una lunghezza d’onda piu bassa rispetto 
al segnale principale. La trratura va ese- 
gnita coh il notenziomelro di volume rego- 
lato al massimo e quello del volume su 
tono alto. 

Fil'ro di aereo (L. F.). Il generatore va 
collegato fra aereo e terra attraverso IVn- 
tenna fitt’zia. Regolare L.F. su 465 kHz per 
la minima uscita. 

Media Frequenza 

Frequenza di taratura 465 kHz. Getiera- 
lore collegato attraverso 10 000 pF rlla gri- 
glia della convertitrice senza staocare il col- 
legamento al gruppo AF. Induttori variabi 
li chiusi^(indice su 520 kHz). Commutatore 
di gamma su OM1. 

—■ 2° Stadio (segnale applicato alia griglia 
della valvola 6K7) 2000 jjlV. 

— 1° e 2° Stadio (segnale applicato alia gri¬ 
glia della valvola 6TE8) 30 p.V. 


Alta Frequenza 

Onde Medic 1. — Regolare Cl su 550 
kHz. Regolare il nueleo a vite contrassegna- 
to in rosso su 850 kHz. Ripetere le due 
operazioni fino alia perfetta corrispondenza 
delFindice rispetto alle indicazioni della 
scala. Regolare C6 per la massima uscita 
su 850 kHz. 

Onde Medie 2. — Regolare C2 su 950 
kHz. Regolare il nueleo a vite contrasse- 
gnrto in verde su 1450 kHz. Ripetere le 
due operazioni fino alia perfetta corrispon¬ 
denza delFindice rispetto alle indicazioni 
della 9rala. Regolare C7 per massima uscita 
su 1450 kHz. 

Sensibilita su Onde Medie: 20 ^ 30 txV. 

Onde Cone 1. — Regolare C3 su 8 MHz 
(37,5 m segno di taratura). Il segnale im- 
magine per 8 MHz deve corrispondere sul- 
Foscill: tore a 7,07 MHz. Regolare C8 per 
massima uscita su 8 MHz. 

Onde Corte 2. — Regolare C4 su 12 MHz 
(25 m segno di taratura). Il segnale im¬ 
magine per 12 MHz deve corrispondere sul- 
Foicillatore a 11,07 MHz. Regolare C9 per 
massima uscita su 12MHz. 



La d J sposizlone del compensator! del « PI » utHixzato nel mod. « 547 ». 

Do I a 8 collegamenH qid specificali; nel leslo 9 padding OM1 fvile rossa ; 10 padding OM2 {vile verdej- II 18 
compensator! deiroscillatore e 16 20 compensafori anlenna nella progressione OMJ, OM2, OC1, OC2, OC3 ; 

ol commufelore dl gammo o cinque posizioni piu fono ; b) comando dello sinfonio 
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